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btCKrj 

Htv 1956 


MiMiC? I Chaapis in iWMao»l ai P & W 

1 . kMhUati IN UfdMf froat Im iofaloa ta infam aa of 

aarialn anaaim xn pw naapa i la tha P It k tocMM affiant 


S. 


Mia 'ttiai fem prine:4ial raaaaa far aalUag nan ta 

»a aald tltai aitb 


I •• • I laavii^ aar iarajaat it aaa amdatMT tbat Ita gat tJhaaa tan 

Mia elairad far taakata^pUi at bin fOant In ardar tbai «• gat aatian 
mtb rafard ta aar ^rajaat* aai4 that tlM hana afflaa had faraardad 
to aur ^aaaritgr y aa yl a fuU infaraatiaa an thaaa twa aaa. It ia 
that Mi aaan aa th^ ara aiaarad an natlfy| 


aiaa ralaad tha 'pvtMum ha had with m^ard ta tha laidi 

aaaanaiaatiMi with Sa t a atawa i A «rd hia haa» affiaa. Ba aald that 
uadar jaraaMit aaodaUana 1% la aftaa aa anali aa %aa dagn hafara ha aaa gat 
an aaahai«a af lafanMUan mih hia imaiaa in tha f laid ar at hia haaa 
alMit. I anatUdnad ta hin that aa ar« aaw in praaaao af inatigatine a 


af ^oiat 


aauriar aartina apamtliig aat af | ^idilafe alll girt hia d a ily aanrtaa 

far traoMilttal af Maaagaa, ar far a M i rga n cy piA ay aad daUwy if 
naaaaaary TMa aaaiiad ta aaii hia r aat a o a t J y twU* Ba had at ana tina 
raqntatad that ha haaa hit aM t^atyya lyatan iaataUad Init eavam 
raviaa af thia rainii ir a nm t in thia iSwidqBartara ha# aliainatad tte 
naoaaidty far fnlfiUiag thia nmoaat. 


l 4 . Aaathar Itan ahifdk 


)»inight aaa tha graat aatant of 

leat naUna in tha ahtyntnt of tha •IX*# ta t^atnohnaat A« ihla dlfflaulty 
thnaal itaaXf ia tha raaant trtnMhiyMnt af I -H*# In idii^ aa I 

it. tlM •5X*a aar» thlypad trm F h h ta tha ^at Caaat and than 


tranaahippad ta Dafaahnawt A. ha aald tlda la aa aanurlty aafagaard and 
oauaaa unaaaaaaary aanfiMilaii and naata. Mia tiigfMtlen la that aU -31*a 
ba aast dlraatly fvan tha lOant ta tl» jata^aanla thay ara daatinad lar 
ataraMB. ^ anti leak Inta Uda la ardar that aXI tha angina baild^ 
parta ni^ ba atawdilad on tha angina at tha yXaat ar ba ahiyiMd vLth tha 
angina in ardar that tr^ &m ba a aa a nbX ad «t tha oiara a aa 
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